pensyonowany inżynier kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 50, po długiej a ciężkiej chorobie, dnia 21 Maja 1891 roku 
zasnął w Panu. 
W smutku pozostała wdowa wraz z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd 


pogrzebowy, który się odbędzie w Sobotę dnia 23-go b. m. o godzinie 10-tej zrana z kaplicy cmentarnej na 
miejsee wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Poniedziałek dnia 25-go b. m. o godzinie 9-tej zrana w kościele św. Mikołaja. 


Zakiad pogrzebowy „Pompes funebres“. A. Szafrañiskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Ziizkowej w Krakowie. 


